CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 


Sporting 


30/10/2021 às 17:15 
A Rui Manuel Gomes Costa 


O estádio josé atvotade (Lisboo) 


Nr 21472 


10: RODADA 


Vitória Guimarães 


8 Tiago Silva 
Toni Borevkovié 


Pote (gol anulado) X 


Sebasi 


Coatestã 


Zouhair Feddal b 


Manuel Ugarte Ribeiro D 


Sporting 
51 


as7 


Sporting 


1. Adán 
3 Zouhair Feddal & 

4 Sebastián Coates (c) (& 
25. Gonçalo Bernardo Inácio 
2. Matheus Reis 
6. João Palhinha 
4 a. Matheus Luiz 
4 24. Pedro Porro 
417. Pablo Sarabia 
4 21. Paulinho 
4 28. Pote 


31. João Virginia 
13. Luís Neto 
16. Rúben Vinagre 
1/47. Ricardo Esgaio 
111. Nuno Santos 
t 15. Manuel Ugarte Ribeiro & 
f'6s. Daniel Bragança 
17. Bruno Tabata 
10. Jovane Cabral 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 


Banco de Reservas 


Vitória Guimarães 
EE) 


434 


Vitória Guimarães 


14. Bruno Varela 
4. Toni Borevkovié 
6. Abdul Mumin 
4 23. João Ferreira 
91. Hélder Sá 
Van. André André (c) 
76. Tomás Hândel 
Yes. Tiago Silva & 
Ya, Bruno Duarte Da Silva 
10. Marcus Edwards 
46. Rochinha 


28, Matous Trmal 
1.17. Falaye Sacko 
8. Ruben Lameiras 
30. Alfa Semedo 
170. André Almeida 
1/7. Ricardo Quaresma 
1.19. Oscar Estupifian 
1 58. Nicolas Janvier 





